+ 
X. MACIEJ PAJOR 


Proboszcz w Zielonkach, 


przeżywszy lat 46, opatrzony SS. Sakramentami, przeniósł się do wieczności 
w dniu 22 Sierpnia 1881 r. 


W smutku pogrążony brat wraz z familią zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów zmarłego 
1 pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok ze szpitala Sw. Łazarza we Środę dnia 24 b. m. 
o godzinie 8 rano do kościoła Sw. Mikołaja, a po odprawioném Nabożeństwie Zalobném na miejsce 


wiecznego spoczynku. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


